WikipediA 

Lingua oneida 


Na Galipedia, a Wikipedia en galego. 


A lingua oneida^ (en oneida: OnAyota?a:ka") á unha 
lingua iroquesa que no presente falan unha 190 persoas do 
pobo oneida, que viven no estado de Nova York, en 
Wisconsin e en Ontario. A lingua está en grave perigo de 
desaparecer pero estanse a levar esforzos de revitalización 
lingüística. 


Notas 


1. Definición de oneida (https://digalego.xunta.gal/g 
l/termo/46665) no Dicionario de Galego (https://di 
galego.xunta.gal/gl/caracteristicas) de Ir Indo e a 
Xunta de Galicia. 


Véxase tamán 
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Oneida 

OnAyota ?a:ka 

Falado en: 

Estados Unidos de América, 


Canadá 

Rexións: 

Ontario, Wisconsin e 0 estado 

de Nova York 

Total 

de falantes: 

190 (2011) 

Familia: 

Americana 

Iroqués 

Iroqués do norte 

Iroqués dos lagos 

Mohawk-oneida 

Oneida 

Escrita: 

latino 


Códigos de lingua 

ISO 639-1: 

-- 

ISO 639-2: 

... 

ISO 639-3: 

one (http://www.sil.org/iso63 


9-3/documentation.asp?id=one) 
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